Specification with probe for skin temperature 
and probe for air temperature 
Temperature control : 

Should provide Thermal regulation with 

highest degree of accuracy 
Feather touch operating panel 
Safety alarm for high temperature cut off 
Radiant type with observation lamp 
Infra red heater with highest power output. 
Digital display and tiltable 
Resolution 0 . 1°C . 
Accuracy - - 1 . 2 C . - 
Alarm - Air temp. > 39° C 
Audio Visual 
Pou er failure - Audio visual alarm 
Safety cut off 
When skin temp . exceeds- - 38° C 
Air temp . exceeds - 39° C Air mode and 

Baby mode. 
Hallogen Examination Lamp 

Baby tray should be detachable 
Clear acrylic with collapsible panel-head 
11p |xlthWTi facility . 


Health Services Department 
TENDER NOTICES 

( 1) 
No. A2- 2433,2008;ICHIG . | 28th January 2009 . 

Sealed tenders are invited for the supply of 
Ncyw Born warmer with Servo control - 2 Nos . for 
the use in ICH , Kottayam . The tenders should 
be superscribed tender . No date and 
addressed to the Superintendent, Institute of Child 
Health , Gandhinagar, Kottayam . Tender form 
can be had from the office of the undersigned on 
all working days on written request and payment 
in cash , M . 0 . , Cheque, Dr: It it . Will riot 
be accepted . 

E . M . D . - - 1 % of the quoted value. 
Cost of tender form : 

Original - Rs. 150 + T ax. 

Duplicate - Rs. 100 + Tax . 
Last date and time of sale of tender form 
25- - 2009 , 3 p . 11. 

Last date and time of receipt of tender form 
26 - 2 - 2009 , 1 p . mm . 

Date and time of opening oftender - 26 -2 -2005, 
2 p .in , 

All other Government rules regarding tender are 
applicable to this tender also . 

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് കുട്ടികളുടെ 
ആശുപത്രിയിലേക്ക് സെർവാ കൺ ടാറ്റം ഡ 
ന ബാ ൺ ഡിയർ വാർ 1 - 2 എണ്ണം 
വാങ്ങുന്നതിന് മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 
കാണിച്ചുകൊളളുന്നു . 
- ഒടണ്ടർ അടക്കം ചെയ്ത കവറിനു പുറത്ത് ടെണ്ടർ 
നബി സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി എന്നിവ വ്യക in 1 
മരേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. ടെണ്ടർ ഫോറംസൂപ്രണ്ടിൻറ 
ആഫീസിൽ നിന്നും എഴുതിക്കൊടുക്കുന്നഅപേക്ഷയിൽ 
പണം ഇടുക്കിയാൽ പകൽ 3 മണിവരെ 218ിക്കുന്നതാണ് . 
ചെക്ക്, ഡാഫ്റം മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
( ടെ ഫോറത്തിന്റെ വില ഒരു കാരണവശാലും 
തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല .) ടെണ്ടർ പൂർണ്ണമായോ 
ഭാഗികമായോ മുൻകൂർ അറിയിപ്പുകൂടാതെ നിരസ 
- കടുവാൻ സൂപ്രണ്ടിന് അധികാരമുണ്ട്. 

- ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ മൊത്ത വിലയുടെ 
ഒരു ശതമാനം നിരതഭവ്യമായം 50 രൂപയുടെ കേരള 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒരു താൽക്കാലിക എഗ്രിമെൻറ 
സുപ്രിൻറ പേരിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതു മാ ണ് 

ടെriൺ ഫോറത്തിൻറെ വില : 

അസ്സ ൽ -രൂപ 15 ) -- നികുതി. 

പ. കർപ്പ് - 100) - നികുതി. 
ടെ ഒണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന ഷാവസാന തീയതിയും 
സരയം -25 - 2-2009 , 3 മണി. 

et സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവു ---26- 2 -2009 , 1 മ ണി .. 

ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതി , സമയവും 
26-24209 , 2 മണി. 

15 ന സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ല ? നബm L 
കളും ഈ ഒടണ്ടറിനും ബാധ ? 21 ന് പ 


No. A2 -24-45, 2008{ICHG. 30th January 2009 

Sealed tenders are invited for the supply of 
following item for the use in ICH Kottayan 
The tenders should be superscribed tender No . , 
Date and addressed to Superintendent , Institute of 
Child Health , Gandhinagar, Kottayam . Tender 
form can be had from the office of the undersigned on 
all working days on written request and payment in 
cash . M .O ., Cheque, Draft etc . will not be acceptech . 

Cost of tender forms will Rs. 150 + tax for 
original and Rs. 100 + tax for duplicate 

Last date and time of sale of tender form 
- 2 - 3- 2003, 3 p , m . 

Last date and time of receipt of tender form 
3- 3-2009 , 1 p . 1 . 

Date and time of opening of tender - 3 -3-2009, 
- 2 p . 11 . 

All other Government rules regarding tender 
are applicable to this tender also . 

കോട്ട ന ഡിക്കൽ രാജ കുട്ടികളെ ദ 
ദമുപതിയിലേക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന ഉപകരണം 
- വാങ്ങുന്ന ന് മു ണം ചെയ്ത 31ർഘാസുകൾ 

ഷ ണിച്ചുകൊളളുന്നു . ടെണ്ടർ അടക്കം ചെയ 
കവറിനു പുറത്ത് ടെണ്ടർ 11 നമ്പർ സ്വീകരിക്കുന്ന 

ീയതി എന്നിവ വക്തായി രേഖപ്പെടുത്തി 
യി നിക്കുണം, ടെണ്ടർ ഫാറം സൂപ്രണ്ടിന്റെ വഫീസിൽ 
നിന്നും എഴുതി കൊടുക്കുന്ന അപേക്ഷയിൽ പണം 
ഒടു കരിനാൽ പകൽമൂന്ന്മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ചക്കര ", ( ഡാഫn മുതലായവ സീകരിക്കുന്നതല്ല . 

19ർ ഫോറത്തിന്റെ വില. ഒരു കാരണവരാലും 
rni s ല ഭിക്കുന്നതല്ല . ടെണ്ടർ പൂർണ്ണമായേ 
ഭാഗികമായോ മുൻകൂർ അറിയിപ്പുകൂടാതെ നിരസി 
th 101 സ പIE ന t u thാര 1 1 . 


ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ മൊത്തം വിലയുടെ 
ഒരു ശതമാനം നിരതദ്രവ്യമായ 9 50 രൂപയുടെ 

കേരളമുപ്പത്രത്തിൽ ഒരു നാൽക്കാലിക എഗീൻ 
സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

asas G . Tretm " 150 
majalceo claim 100 ja 100 m etejo 
esjonam 

- ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
03. - 2-3 -2009, 3 con 

- ടെണ്ടർ ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസ് 
07.0mcoj maca - - 3-3 -2009, 1sm . 

- ൽ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 
3 - 3 - 2009, 2 . 

ostolam . m .mwanjem nom 
m . 9S 

uowaben 
NAME OF TTEX WETK SPECIVICATIONS 
Bipolar Diatermy- I No . 
Maximum Bipolar Output Power Settings 

Coagulation Power- -100 watts into 125 ohms 
Rated Frequency - 1000 KHZ 
Power Supply - 230 Volts, 50 Hz 
Power Consumption - 125 Watts (Max ) 
Stepless Variation of Power output 
Steady of output stset value even under line 

voltage fluctuating conditions 
Special Power transformer for non interference 

with other monitoring equipment 
Natural cooling without fan for silent operation 

and uncalled entry ofdustand fumes into unit 
Quick detachable printed circuit boards for 

casier maintenance 
Series filter protection against low frequency 

leakages 
Type of configuration as protection against RF 

voltage build up. 
Safety compliance as per IEC 601-2- 2 
Line voltage fluctuation compatibility 
Working Range Steady HP output- 150- 250 

Volts . 
Maximum Range- Steady HF output 200 -250 

Volis 
Standard Accessories 

Colour coded single pedal foot switch 

Insulated Bipolar Forceps with Cable 
Institute of Child Health and 
Children s Hospital, Gandhi Nagar , (Sd . ) 
Kottayam - 3 . 

Superintendent. - 


be addressed to the Superintendent, Institute 
of Maternal and Child Health , Medical College, 
Calicut-673 008, Kerala . The tenders will be opened 
on 28 - 2 -2009 at lla . m . in the presence of such of the 
tenderers or their authorised persons who may be 
present at that time. Late tenders will not be 
accepted . 

Tender No .- - S3 /5794 /08/IMCH . 
Approximate Oost- Rs. 30,000 
Cost of tender form (including tax) : 

Original -- Rs. 169. 
Duplicate - -Rs. 113. 

By post - Rs. 50 (Additional). 
Closing date and time of sale of tender form 
26-2- 2009 at 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
27-2-2009 at 5 pm 

Opening date and time of tender - 28- 2-2009, 
11 am . 

Date upto which the rates are to be firms 
31-10 - 2009 . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent Institute of Maternal and Child 
Health , M dical College, Calicut-8 , Kerala will 
obtain the requisite tender forms in which the 
tenders should be submitted . Application for 
tender formy should be accompanied by ensh 
remittance is detailed above for a set of tender 
forms, which will not be refunded under any 
circumstances. The tender formsare not transferable . 
Cheques, Postage Stamps, Demand Drafts etc . will not 
be accepted towards the cost of tender forms. Tender 
formswill not be sent by V . P . P . Money Order will 
be accepted. If onder forms are to be sent by 
post by Rs. 50 should be paid additionally towards 
the postage charges. Tender should be accompanied by 
EMD amotinting to one per cent (Rounded to nearest 
one Rupee ) of the total cost of the articles tendered 
for. The tendersshould produce samples of the items 
Brand name and Brochures. The tenders do not 
accompanied by sufficient EMD will not be enter 
tained . The indending tenderers should also ready 
for demonstration . 

Further details can be had from the office of 
the undersigned during office hours on any working 
day . The undersigned has the right to postpone ! 
cancell the tender proceswithout prior notice and 
decision taken by the Superintendent will be final. If 
the proposed tender opening day is fall holiday the 
tender will be opened on the next working day. 


TENDER NOTICE 


C 

s en ? - 0017 
(ang .ng . Tul. 09 .) DJJO1000 ruled 

100 " ) . ngro On e (1000 1000 ) 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുവച്ച ദർഘാസുകൾ കാണിച്ചുകൊളളുന്നു . 


No. S3-3794/2005 /IMCH . 31st January 2009 

Scaled and competitive tenders are invited for 
the purchase of Rexin sheet ( ISI Mark /Standard 
1000 Metre for the use of Institute of Material and 
Child Health Kozhikode . The cover containing 
tenders should be superscribed with tender numbers 
as indicated in the statement below and should 


se m ot 30 ,000 
മർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സംരം) : 

marcus- 169 mal. 

21 - 113 ja !. 
m 0 — 50 m (mwl ). 


No. 


- 


100 


aattum - 

ഡാം - വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവു - 26- 2 -2009 , 3 മണി വരെ. 

SL. Name of items 

Quantity 
ടെർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും --27-2 - 2009, 5 മണി വരെ, 

1 Fork with wheel 4 7 / 8 

200 

- 2 12 
- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും-- 

- 6 98 

200 
28 - 2 -2009, 11 മണി. 

Superscription Tender No. - S4/833408. 
ടെണ്ടർ നിക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട Cost of tender form : 
തീയതി - 31 - 10-2009. 

- Original - Rs. 410 + ST. 
- ദർഘാസുകൾ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള കവറിനു 

By Post - Rs. 445. 
മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതി ആ പണ്ട് 

Date and time of close of sale of tender form 
ൻസറിട്ട്ഒാഫ് മെർണൽ ആൻറ് വെൽഡ് 26- 2-2009 , 3 p .11 . 
ഹെൽത്ത്, കോഴിക്കോട്- 8 , കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയക്കണ ". ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ 

Last date and time of receipt of tenders 
തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള 

27- 2-2009 , 5 p ma 
മൻ വാസ സമർപ്പിച്ചുവരുടെയോഅവർ ചുമതലപ്പെടു 
ത്തിയിലുളള എൻറുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ 

- Date and time of opening of tendlord- 28-2 -2009, 

11 A . mm . 
28- 2 -2009 ന് രാവിലെ 11 മണി കം തുറക്കുന്നതാണ്. 

വകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . Date upto which rates are to be firms 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇത 31 -5 - 2009. 
ആഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യമായ 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 

Address of officer from whom tender forms are 
( പകരംതുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്, അർമാസ 

to be obtained and whom tenders are to be sent 
ഫോറങ്ങൾ കരാറം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . 

The Superintendent, Medical College Hospital, 
കൾ , പോസ്റേ സാമ്പുകൾ , ഡാഫ് നുകർ 

Calicut. 
എന്നിവ ഘാസം ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരി - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് താഴെ 
ക്കുന്നതല്ല . ഫാം വി , പി , പി . ആയി അയ ക്കു പറയു നവ സം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ ചീ 
നതല്ല . മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്, ാത്തീൽ സീൽ ചെയ്ത 

ക ക ണിച്ചു 
ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ആ വശ്യമുളളവർ തപാൽ കൊളളുന്നു . 
പാസായി 50 രൂപ കൂടുതൽ അയക്കണ്ടതാണ്. 
മാണ്ടർ സമർപ്പിക്കു നാം 

താ ൺസ് നേ 

- ( കമ * ഇനീവരം 

എണ്ണ 
താറുമളവരായിരിക്കണം. നിരത( വ്യമായി വിലയുടെ 

നമ്പർ 
0 ശതമാനം സംഖ്യയ്ക്കുളള ബാ കി ഡാറ് 
ത 9 • 

200 
തിരിക്കണം, അല്ലാത്ത ഒരെണ്ടറുകൾ 

ഫോർക്ക് വിത്ത് വിരൽ ചൂ * 7 / 8 

2 *12 

100 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

5 " 9/8 

200 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തി സമയത്ത് ഈ 
ആഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 

ടെണ്ടർ ഫരം അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ 
ടർ നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നാട്ടി 

ൾ നമ്പർ എസ് 48334/08 എന്ന് വ്യക്തമായി 
വയ്ക്കാനോ നിർത്തിവയ്ക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം 

കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
സപണ്ടീൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണ 

ടെ 6 ഫോറത്തിന്റെ വില ടാക്സടക്കം: 
വശാൽ റബർ തുറക്കുന്ന തീയതി അവധിയായി 

അസ്സ ൽ._ 416 രൂപ 
(പഖ്യാപിക്കുന്നപക്ഷം സർ അടുത്ത പ്രവർത്തി 
ദിവസം നിർദ ഭീഷ 

തപാൽവഴി - 445 രൂപ 
സമയത്തുതന്നെ തുറക്കുന്ന 
നായിരിക്കും. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

സമയം 26 -2 -2009, 3 മണി. 
Institute ofMaternal and 

- Tൾ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - - 
Child Health, 

(Sd. ) 

27- 2-2009, 5 മണി, 
Kozhikode- 1, 

Superintenden ! 

ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവ്യ - 
28-2-2009, 11 മണി, 

ടെ റീൽ പറയുന്നതുക പാബല്യത്തിലിരിക്ക 
TENDER EXTENSION NOTICE 

തീയതി 31- 3- 2009. 

- ഒടർ ഹോം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് 
No. 54/8334 2008. 

4th February 2009" അയയനുമായ മേൽവിലാസം.. സ പ , 
Sealed tenders in the prescribed forms are inviter 

മഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, കോടിക്കോ . 
for the supply of the following items to Medical Medical College, Hospital 

(Sri.) 
College Hospital, Kozhikode . 

Kozhikode. 

Superintendent 
TENDER NOTICES 


No. 93- 9157 / 2008 . 

16th January 2009 . 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for the supply of Refrigerators - 220 ltrs. to 
Medical College Hospital, Kozhikode-8. 

Superscription Tender No. - S3 /9157 /08. 
PAC - Rs. 1, 20 ,000 . 
Cost of tender for m - Rs. 450 (tncluding taxes) . 


Date and time for close of sale of tender forras - 27- 2 - 2009 , 3p . m . 
Date and time for receipt of tender - 28- 2 - 2009 , 11 a . m . 
Date and time for opening of tender - 28- 2-2009, 12 Noon . 
Date upto which rates are to be firmas- 31- 3- 2009. 

Address of Officer from whom tender forms are to be obtained and whom tenders are to be sent 
The Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode. 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് റഫീററാകം- 22 ലിററർ സാപ്പ 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത് കം ക ണിച്ചുകൊളളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക രൂപ 1 ,20, 000 , 
ടെണ്ടർനായ കുരുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 3319157 08 എന്ന്വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - രൂപ 450 ( നികുതിയടക്കം). 
ടെ ർ ഫോം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 27 - 2-2009 , 3 മണി 
ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 23- 2 -2009 രാവിലെ 11 മണി, 
ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 28- 2 -2009 ഉച്ച ക്ക് 12 മണി, 
മെറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കണ തീയതി . 31-3 -2009 

- ടെബർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച അയക്കേണ്ടതുമായ മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേ 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്ട് . 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതുംപൂരിപ്പിച്ചു " ( 

1യ ര 
മായ ദൽവീവാസം -സൂപ , മെഡിക്കാൻ 
കോളേജ് ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട് 8 , 


MedicalCollege Hospital, 
Koulikode. 


(Sl,) 
Superintendent, 


No. S2/13145/2008. 

24th January 2009 . 
Sealed tenders in the prescribed formsare invited 
for the supply of Sevoflurane 250 ml.- - 70 Bottle 
to the Medical College Hospital, Kozhikode . 

Superscription Tender Number - S2/13145/2008 . 
Price of tender form (including ST ,) -- Rs. 450 , 

Last date and time of close of sale of tender 
forins - 26- 2- 2009, 3 p. 12 . - 

| Date and time for receipt of teneler - 27 - 2-2003 , 
5 p . m . 

Date and time for opening of tender - 28 - 2- 2009 , 
1 p . m . 

Date upto which rates are to be firms 
31 -7 - 2009. 

Address of Officer from whom tender formsare 
to be obtained and whom tenders are to be sent 
The Superintendent, Medical College Hospital, 
Kozhikode. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപ്രതി 
യിലേക്ക് സവോഫ്ളൂറൈൻ ( 250 ml.) - 70 ബോട്ടിൽ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ കാണിച്ചുകൊളളുന്നു . 

- ടെൽ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ 
നമ്പർ എസ്2113145/ 08 -എന്ന് വ്യക്തമായി 
കാണിച്ചിരിക്കണം. 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) - 
രൂപ 250, 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 26-2 -2009, 3 മണി. 

ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സ നയവും - 27-2- 2009 വൈകുന്നേരം 5 മണി. 

-- ടെണ്ടർ പൊളിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവു 
28- 2 -2009 , 1 മണി. 

-- ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തി 
ലിരിക്കേണ്ട തീയതി - 31 - 7 -2009 . 


